5 


Ueber Myopa clausa Lw. 

Von V. V. Roder in Hoym (x\nhalt), 

Unter dem Titel „Descriptions de nouvelles esp^ces de 
Myopidi“ bescbreibt Herr Bigot in den Annales soc. ent. de 
France, 1887, pag. 207 eine neue Art der Grattung Myopa^ 
welche er in die von Ron dan i errichtete Gattung „Goni- 
rliyncus“ stellt und dieselbe Gonirhyncns castaneus iiennt. Herr 
Bigot bat bier wiederiim uberseben , dass diese Art scbon 
publicirt war; denn Loew bat dieselbe als Myopa clausa in 
der Centur. VII. 72 (Diptera Americae septentrionalis indigena^ 
bescbrieben. Die Bescbreibung ist von Loew so deutlicb und 
ausfiibrlicb , dass man die Art sogleicb erkennt. Icb babe 
einige Exemplare derselben aus Nevada (Vereinigte Staaten 
von Nordamerika; ebendaber sind Herrn B i g o t’s Exemplare), 
von welcben das eine die deutlicb gescblossene erste Hinter- 
randzelle zeigt; 2 andere Exemplare (von dortber) baben die 
erste Hinterrandzelle scbmal gebflPnet; sie sind nur grosser, 
sonst aber stiinraen sie mit der Bescbreibung von M. clausa Lw. 
iiberein. Von 2 anderen Stiicken aus Britisch-Columbia (Canada) 
besitzt das eine auf dem einen Fltigel eine fast gescblossene, 
auf dem anderen eine geolFnete erste Hinterrandzelle ; das 
andere Exemplar bat auf beiden Fliigeln eine scbmal gedfFnete 
erste Hinterrandzelle. Icb babe diese Art genau mit der 
neuesten analytiscben Tabelle der nordamerikaniscben Conopiden 
von Professor Will is ton verglicben, und es ist anzunebmen, 
dass Myopa clausa Lw. mit gescblossener und offener erster 
Hinterrandzelle vorkommt. Doch nenne icb die Stiicke mit 
geofPneter Hinterrandzelle aperta n. var. 

Es ware daber Myopa clausa Lw. 

var. aperta v. Roder. 

Synon. : Gonirhyncns castaneus Bigot. 
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